市 町 村 議 会 で 議決 し た 意見 書 等 ( 令 和 3 年 3 月 ) 
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意見 書 の 内 容 
【 議 決 年 月 日 】 令 和 3 年 3 月 19 日 
【 提 出 先 】 衆議院 議長 参議 院 議長 内 閣 総理 大 臣 総務 大 臣 財務 大 臣 
厚生 労働 大 臣 内 閣府 特命 担当 大 臣 (経済 再生 政策 ) 

【 件 名 】 安 全 ・ 安 心 の 医療 ・ 介 護 の 実現 と 国民 の 命 と 健康 を 守る た め の 意 見 書 

2 0 20 年 の 新型 コロ ナウ イル ス に よる パン デミ ッ ク (感染 爆発 ) は 、 日 本 国内 で も 大 
き な が 影響 を 広げ 、 経済 活動 や 国民 生活 に も 深刻 な 影響 を 及ぼ す と と も に 、「 医 療 崩壊 」 な ど 
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民 の 命 と 健康 が 脅かさ れる 事態 が 広がっ た 。 こ の 感染 症 対応 の 経験 か 








、 感 染 症 病床 や 集中 治療 室 の 大 幅 な 不足 、 そ れ ら を 中 心 的 に 担っ 
医師 ・ 看 護 師 ・ 介 護 職 員 の 人 員 不 足 、 保 健 所 の 体制 の 問 
の 諸 間 題 の 背景 に は 、 9 0 年 代 後半 か ら 続 いて きた 医療 ・ 介 護 ・ 福 
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・ 介 護 ・ 福 祉 、 そ し て 公衆 衛生 施策 の 拡充 は 喫 忠 の 課題 で ある 。 
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